Z GADOMSKICH 


OLIMPIA SMOLENSKA 


przeżywszy lat 72, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zasnęła 
w Panu dnia 31 sierpnia 1903 r. 


W ciężkim smutku pograzony mąż zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność 
na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się we Środę dnia 2 września b. r. o godzinie 4 popołudniu 
z domu żałoby L. 15 przy ulicy Pijarskiej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


odprawionem zostanie we czwartek dnia 3 września b. r. o godzinie 8 rano w kościele OO. Reformatów. 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego ul. św. Tomasza L. 4. Filia ul. Kopernika 6. Czcionkami drukarni Zwiazkowej w Krakowie. 


